WŁADYSŁAW 


HERCOK 


przezywszy lat 47, zmarl dnia 2 lipca 1942 r. w Oflagu. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 31 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Karmelitów 
| Bosych przy ul. Rakowickiej, na które zaprasza 


żona, dzieci i rodziną. 


zakład pogrzebowy 
właść. Br._Porebska 
kier. Bel. Szatkowski Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
Kraków, ul. Rakowieka 3. Tel. 210-00. 


